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tous une temperature excedante, et qui surpasse d'autant plus la tem-
perature moyenne qu'ils sont plus eloignes du milieu; les corps qui
sont places de 1'autre cote ont tons une temperature moindre que la
temperature moyenne, et ils s'en ecartent autant que ceux du cote
oppose, mais dans un sens contraire. Enfin ces differences, soft posi-
tives, soit negatives, decroissent toutes en meme temps et proportion-
nellement aux puissances successives de la meme fraction, en sorte
qu'elles ne cessent pas d'etre representees an meme instant par les
valeurs des cosinus d'une meme demi-circonference. Tellc est, en
general et si Ton en excepte les cas singuliers, la loi a laquelle sent
assujetties les dernieres temperatures. L'etat initial du systeme ne
change point ces resultats,

Nous allons presentement trailer une troisieme question du meme
genre que les precedentes, et dont la solution nous fournira plusieurs

remarques utiles.

259.

On suppose un nombre n de masses prismatiques egales, placees a
des distances egales sur la circonference d'un cercle. Tous ces corps,
qui jouissent d'une conducibilite parfaite, ont actuellement des tempe-
ratures connues, differentes pour chacun d'eux; ils ne laissent eehapper
a leur surface aucune partie de la chaleur qu'ils contiennent. Une
tranche infihiment mince sesepare de la premiere masse pour se reunir
a laseconde, qui est placee vers la droite; dans le meme temps, une
tranche parallele se separe de la seconde masse, en se.portant de gauche
a droite, et se joint a la troisieme; il en est de meme de toutes les
autres masses, de chacune desquellesune tranche infiniment mince se
separe au meme instant et se joint a la masse suivanfe. Enfin, les
memes tranches reviennent immediatement aprfes et se reunissent aux
corps dont elles avaient ete detaches. On suppose que la chaleur se
propage entre les masses au moyen de ces mouvements alternatifs, qui
s'accomplissent deux fois pendant chaque instant d'une egale duree;
il s'agit de trouver suivant quelle loi les temperatures varient; c*est-
a-dire que, Ifcs valeurs initiales des temperatures <Hant donnees, il fautt la       *^0
